Melhor app de nível de bolha para iPhone e Android (2026)
Comparação dos melhores apps de nível de bolha para iOS e Android — precisão, recursos e quais realmente funcionam sem anúncios ou paywalls.
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Os apps de nível do celular funcionam mesmo?
A resposta curta é sim: os smartphones atuais trazem acelerômetros MEMS precisos o suficiente para a maioria das tarefas de nivelamento em casa e na obra. A diferença entre os apps não está no hardware, e sim em como o aplicativo lê esse sensor, como exibe os dados e o que faz com a interferência e a calibração.
Veja o que separa um bom app de nível de bolha de um frustrante e quais valem a pena instalar em 2026.
O que faz um bom app de nível para celular
Antes de comparar os apps, vale saber quais recursos realmente importam:
	Vários modos — olho de boi (superfície plana), nível horizontal, prumo vertical e medição de ângulos cobrem tarefas diferentes do dia a dia.
	Calibração — a possibilidade de zerar o sensor com base em uma referência conhecida, porque nenhum celular sai de fábrica com os sensores perfeitamente alinhados.
	Indicação de tolerância — indicadores visuais que dizem "você está perto" antes de dizer "está nivelado", em vez de um simples passa ou não passa.
	Função de travar leitura — congela o valor para que você afaste o celular da superfície e ainda consiga ler a medição.
	Detecção de interferência — avisa quando campos magnéticos estão distorcendo a leitura.
	Sem anúncios — porque não dá para fechar um pop-up enquanto você segura uma ripa contra um montante da parede.

Bubble Level & Angle Gauge
Plataforma: iOS e Android | Preço: grátis, sem anúncios | Offline: sim
É a opção gratuita mais completa disponível nas duas plataformas. Os quatro modos de medição cobrem todos os usos comuns. O sistema de calibração de 180° permite calibrar em uma superfície reconhecidamente plana, salvar vários perfis de calibração e desfazer erros. A barra de confiança mostra a estabilidade do sensor em tempo real: se houver interferência eletromagnética afetando a leitura (de uma caixa de som ou motor por perto), o app avisa antes que você confie em uma medição ruim.
O sistema de orientação por tolerância (OK / NEAR / OUT) é um destaque. Em vez de mostrar apenas um número, ele informa quando você está dentro da faixa aceitável para a tarefa — muito útil quando você está a seis metros de altura numa escada e não pode ficar encarando ângulos com casas decimais.
Download: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Plataforma: somente iOS | Preço: grátis com anúncios, upgrade Pro disponível
Um dos primeiros apps de nível para celular. É preciso para uso básico, mas a versão gratuita tem banners de anúncio que atrapalham durante o uso. Fica limitado ao modo bolha básico — sem medição de ângulos nem perfis de calibração na versão gratuita.
Bubble Level da NixGame (Android)
Plataforma: Android | Preço: grátis com anúncios
Funciona, mas a interface é datada e os anúncios aparecem na parte de baixo da tela, bem onde o polegar descansa. Não tem detecção de interferência. Resolve tarefas simples, mas não tem a profundidade do Bubble Level & Angle Gauge.
Clinometer + bubble level (iOS)
Plataforma: iOS | Preço: freemium
Boa função de inclinômetro, popular entre fotógrafos para conferir a inclinação da câmera. A interface é menos intuitiva para reformas domésticas e o conjunto completo de recursos fica atrás de um paywall.
Qual app instalar?
Para a maioria das pessoas, o Bubble Level & Angle Gauge é a escolha óbvia — cobre todos os modos necessários, funciona offline, não tem anúncios e o sistema de calibração é o melhor da categoria. Não há motivo para pagar ou tolerar publicidade quando existe uma opção gratuita e completa.
Se você usa só iOS e fotografa bastante, vale olhar o Clinometer pelos recursos de inclinação, mas para construção e faça você mesmo a preferência é o Bubble Level & Angle Gauge.
Precisão comparada a um nível físico
Os acelerômetros de celular costumam alcançar precisão de ±0,1°–0,5°. Um nível profissional de qualidade de 60 cm chega a cerca de ±0,05°, então o celular é um pouco menos preciso no extremo. Para pendurar prateleiras, instalar eletrodomésticos e projetos domésticos, a diferença é irrelevante. Para construção de precisão ou execução de fundações, um nível físico calibrado continua sendo o padrão profissional — o celular é um complemento prático, não um substituto.
Baixe a melhor opção gratuita
Bubble Level & Angle Gauge para iPhone e Android — grátis, sem anúncios, funciona offline. Os recursos de calibração e tolerância fazem dele a escolha mais prática para 2026.
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